
PHILIPS RADIO * Mod. BI480/A, mod, lil 481/A e mod- HI 480/A, Oisde tone da 16 a 53 m N onde< medio da 182 a 5-fJS m, Mdliu frtquru»H 

4ti8 Wi. Potenza cTuedte 5,8 W. 












